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Line switch 
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,-;-) /sjcvucuviul vnvuiij mv 


■new 
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J 303 




P3P2 
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YOU WILL NOTE THERE HAS BEEN A CHANGE OF PART NUMBERS AND TRANSISTORS WHICH MAY TEND TO BE 
CONFUSING UPON REPLACEMENT. BELOW IS A LISTING OF PARTS, PART NUMBERS AND THEIR REPLACEMENTS. 
IN ADDITION, PLEASE NOTE LOCATION OF TRANSISTORS BEFORE REPLACEMENT. 



NEW PART NUMBERS 
MODELS STARTING 
SERIAL NUMBERS 


"OLD" PART NUMBER 
MODEL & STARTING 
SERIAL NUMBERS 


MANUFACTURER'S 
EQUIVALENT 


"OLD PART NUMBERS 
MODELS AND APPROX. 
STARTING SERIAL NO. 


MANUFACTURER'S 
EQUIVALENT 






200-73257 


200-58050 




200-55900 








203-73414 


203-56403 




203-55256 








214-73397 


203W-56491 
206-S7144 
207-55921 
214-S7776 




206-56501 
207-54029 
214-67777 






TR-1 


202051 


11-0778 


2N2926 


11-166?' 


2N6008 




TR-2 


202052 


11-0778 


2N2926 


11-1668* 


2N5998 




TR-3 


202073 


1 1-0778 


2N2926 


11-0778 


2N2924 




TR-4 


202053 


11-0775 


2N5306 


11-077S 


2N5306 




TR-5 


202073 


11-0778 


2 N 2926 


11-0778 


2N2924 




TR-6 


202073 


11-0778 


2N2926 


11-0778 


2N2924 




TR-7 


202054 


11-0774 


2N3859A 


11-0774 


2N3859A 




TR-8 


202055 


11-0770 


2N4919 


11-1502* 


MJE2371 




TR-9 


2020S6 


11-0772 


2N5191 


11-1601* 


MJE2021 




TR-tO 


202OS7 


11-0773 


2N5194 


11-1503* 
CCHANGEO) 


MJE2011 




ITEM 

0-1, 0-2 

D-3. D-4 


202050 


NEW 

PART NUMBERS 


GE-A13, 1N4006 
GE-A13, 1N4005 


11-1500 0107691 






1 1 -0769 
11-0771 




D-5, 0-6 


202049 


11-0781 


1N4148 


11-0781 







S££ PAGE 37 FOR TRANSSTOR 
LEAD CONFIGURATION. 
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SEE PltMlEO CtKut BCuBt) MlKT 1-056* 
PR^TEC BOIRO P'K 11-0765 
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TltS. IDS & TOK> 







-tA - AFPIY il.-;d- GBEAiE 
TO M<A AREA C« HEAT SIXK t 
HO. B » 10 BEFORE AS5EW&.V. 
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4 -dOUfT-HIPl 



